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LABOn ATOIRE NATiQMAI. 
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Chatcnoy-Malabry, le 31 juillet 2006 


I ; 


TRANSA^SSION DE TELECOPIE 

Expcditeur ; 

DestJnataire : 

Jacques deCEAURRIZ 

Oirecteur du Laboratoire National de 

Depistage du Dopage 

Tel : +33 (0) 1.46.60.28.69 
Fax : +33 (0) 1.46.60.30.17 
e-mail ; direction@lndd.com 

M. DAUTRY - Secretaire General 
Orqanisme : 

CPLD 

Fax: 
01.40.62.76.85 


Nombre de pages y compris celle-ci : 3 


Monsieur le Secretaire General, 

Je vous prle de bien vouloir trouver ci-joint Te-mail de I'UCI demandant une 
contre-analyse sur rechantillon B 995474 (rapport d'analyse n" 178/07-1) ainsi que 
notre proposition de date. 


Jc vous prie de recevoir, Monsieur le Secretaire General, mes cordrales saluta- 
tions. 
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